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FIGURE 5. FRONT PLATE MECHANISM 
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FIGURE 6. CLUTCH TRIP MECHANISM 
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FIGURE 7. RESET BAIL MECHANISM 
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FIGURE 8. MAIN SHAFT MECHANISM 
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FIGURE 9, SELECTOR MECHANISM 
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FIGURE 10. CODE BAR POSITIONING MECHANISM 
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FIGURE 16. NEW STYLE STUNT BOX SWITCH ASSEMBLIES 
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FIGURE 17. EARLY DESIGN STUNT BOX SWITCH ASSEMBLIES 
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FIGURE 18. REPLACEMENT PARTS FOR EARLY DESIGN STUNT BOX SWITCH ASSEMBLIES 
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FIGURE 19. CODED AND UNCODED FUNCTION BARS 
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155119 334 us 55210 1553 


aki 
153169 


‘cnr 


155248 | ~——«155340_ | 155120 | 
[132697 153164 issia. {sao —T issaia| 
1Isy00. | Isles |. 1552131. 
[_152701 | 153525 | 1155123 4: -1gs2g | 
1152702 | 15357 | 1 155124 534: 155215{ 
[15703 | =O IS3T6T TCSCSC~SC*éd*=SéidCS|5 25 13434 6} 155306 _| 
1 152669 [152609 | 152693 | 152675 | 155912 | 155307 __] 
152665 155313 x 
152666 
155129 x 152670 
152667 135128 155127 
LINE FEED [|__!52668 153435| 155130 
ANY CHARACTER OR FUNCTION a 
| 155218 | 


| | 

| | 
7) a 
#31 | | : 
#4 | | | i 162639 | 
#5 | I | | 162640] 


CONDITION OF TYPING UNIT FOR 
FUNCTION BAR SELECTION 


008-ZE1-€26 NOILD3S 


N<xXS<CAMNRMHVPOZEH Ae -~TOTNMIONTS 


CARR IAGE-RETURN 


ANY CHARACTER OR FUNCTION 


SUPPRESSION LEVEL 


17 96ng 


"t@ aNd 


(PeAulsu0D) 3GOD LOGNVE 13A31 § YOd LYVHD NOILIGNOD YVa NOILINNAS 


FUNCTION BAR SELECTION 


CHARACTER OR FUNCTION 


N<XKXE<CA4*PHVVOZER-RXL-TO AMON eyD 


it 


BLANK 
LETTERS 
FIGURES 
SPACE 
CARRIAGE- RETURN 
LINE FEED 
ANY CHARACTER OR FUNCTION 
M&N 
M&aV 


PULSE 41 


POSITION OF | SUPPRESSION LEVEL 
FUNCTION | ZERO LEVEL 
BAR TINES |SHIFT LEVEL 


I [155133 
{ 


pe 


|| 
Heb 
Benes 


I | | 

J | | 155176 155366 

{ | \ 155177 I 155367 
155368 
155369 
155370 


195134, | | 155246 
i ERC BALE, EE 155247 
ae Saree 
eS one mae Me 
Peet ees 
eee, Eaves 
[153436 155126 


SPACING SPACING 
MARKING | MARKING 
SPACING 


SPACING 
SPACING 


SPACING 


SPACING 
SPACING 


MARKING 
MARKING 


MARKING SPACING 


PRINT PRINT 
SELECT SELECT SELECT NON-SELECT 
LOWER CASE/LOWER CASE| UPPER CASE | LOWER CASE | FOR FUNCTION BAR SELECTION 


CONDITION OF TYPING UNIT 


N<KXE<CAUNRHVOZERKAL-TOA™INADY 


BLANK 

LETTERS 

FIGURES 

SPACE 

CARRIAGE-RETURN 

LINE FEED 

ANY CHARACTER OR FUNCTION 


SUPPRESSION LEVEL 
ZERO LEVEL 
SHIFT LEVEL 


008-2 L-E4S NOILD4S ‘t Sst 
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Kit 
Number 


159387 


159388 


MODIFICATION KITS FOR STUNT BOX CONVERSION 


Part 
Number 


151739ADB 
152642 
152660 
152665 
152666 
153440 
155110 
155129 


151739ADC 
152642 
152660 
153440 
155114 


Modification Kit to Convert "ADA" 
Stunt Box to "ADB" 


Screw, 6-40 x 3/16 Hex (Stamped ADB) 
Lever 

Plate, LTRS Function 

Bor, FIGS Function 

Bar, Function (Uncoded) 

Bar, K Function 

Bar, SP Function 


Modification Kit: To Convert "ADA" 
Stunt Box to "ADC" 


Screw, 6-40 x 3/16 Hex (Stamped ADC) 
Lever 

Plate, Spring 

Bar, Function (Uncoded) 

Bar, O Function 


Quantity 


—-—p——pAR— 


—-NNDN 


Figure 
Number 


Part 
Number 


Description and 
Page Number 


254M Coil, Magnet 5 


2034 
2191 


Washer, Flat 9 

Washer, Lock 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9, 10, 11, 12 

Washer, Flat 5 

Nut (3/8-32 Hex) 6, 7 
Washer, Lock 2, 6, 7,9 
Nut (6-40 Hex) 4,5, 6, 7, 8, 
9, 10 

Nut (4-40 Hex) 5, 9, 12, 13 
Nut (6-40 Hex) 12 
Washer, Lock 4 

Washer, Flat 10 

Spring 11, 12 

Screw (2-56 x 1/4 Fil) 12 
Screw, Shoulder (6-40) 6 
Washer, Flat 4, 6, 8, 9, 10, 11 
Washer, Flat 6, 9, 10 
Spacer (.094") 6 

Spring 3 

Spring 9 

Plate, Clamp 11 

Insulator (.062") 11 
Washer, Flat 8 

Screw (3-48 x 1/4 Fil) 3 
Spring 6 

Wick, Felt 12 

Washer, Lock 6, 7 
Washer, Spring 9 

Collar 6 

Spring 6 

Spring 2 

Bushing 11 

Terminal, Contact 11 
Roller 6 

Spring, Contact 11 
Washer, Flat 5 

Washer, Flat 5 

Spring 9 

Insulator 5 

Screw (4-40 x 3/16 Fil) 5 
Insulator (.094") 11 
Stiffener 11 

Spring 5 

Washer, Felt 8 

Washer, Felt 12 

Spring 12 

Washer, Flat 11 

Washer, Felt 7 

Nut (4-40 Spl) 10 
Washer, Felt 6, 7 

Screw (4-40 x 3/4 Hex) 12 
Washer, Felt 3, 6 

Bushing 6 

Screw, Shoulder (4-40) 9 
Wick, Felt 7 

Spacer (.055") 13 

Spring 5 

Stiffener 11 

Washer, Lock 5 

Wick, Felt 2,6 

Screw (4-40 x Y16 Fil) 2, 3, 
7,9 ; 

Nut (4-40 Hex) 10 

Spring 6 

Washer, Lock 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 16, 18 


Part 
Number 


112509 
112626 
119648 
119649 
119652 


119653 
119654 
121244 
121245 
121247 
121473 
121538 
125011 

125015 
125802 
150000 
150001 

150004 
150013 
150026 
150029 
150040 
150043 
150044 
150047 
150048 
150050 
150051 

150055 
150056 
150089 
150241 

150288 
150289 
150293 
150298 
150301 
150302 
150304 
150348 
150349 
150350 
150352 
150355 
150356 
150361 
150398 
150414 
150419 
150423 
150438 
150441 

150444 
150447 
150450 
150452 
150453 
150471 
150479 
150481 
150482 
150507 
150535 
150537 
150543 
150544 


NUMERICAL INDEX 


Description and 
Page Number 


Insulator (.031") 11 

Nut (10-32 Hex) 2, 6,9 
Ring, Retaining 9 

Ring, Retaining 3, 12 
Ring, Retaining 6, 7,9, 10, 11, 
12 

Ring, Retaining 12 

Ring, Retaining 6 

Clamp, Cable (1/4" ID) 5 
Clamp, Cable (5/16" ID) 4 
Clamp, Cable (7/16" ID) 2 
Post 11 

Terminal 5 

Washer, Flat 4, 7,9, 13 
Washer, Flat 2, 5 

Washer, Flat 2 

Drum, Clutch 8 

Drum, Clutch 8 
Cam,Code Bar Clutch 8 
Disk, Adjusting 8 

Lever, Shoe Release 8 
Wick, Felt 8 

Screw (6-40 x 5/8 Fil) 6,8 
Shoe, Secondary Clutch 8 
Shoe, Primary Clutch 8 
Bearing, Code Bar Clutch 8 
Spring 9 

Spacer, Clutch 8 

Cam, Eccentric 8 

Stud 10 

Arm 8 

Screw (4-40 x 1/2 Fil) 5 
Spring 8 

Bracket 3 

Stud 3 

Plate, Retaining 3 
Bushing 13 

Plate, Retaining 3 

Shim (.006") 3 

Bracket, Guide 3 

Shaft 6 

Asm, Follower 6 

Shaft 6 

Bushing 6 

Lever, Latch 6 

Lever, Trip 6 

Spacer (.277") 6 

Stud, Pivot 7 

Bushing 7 

Shaft 7 

Stud, Pivot 7 

Bellcrank 6 

Gear (21T) 8 

Lever, Trip Shaft 6 

Am 10 

Am 10 

Bearing 10 

Shaft 10 

Stud 10 

Stud 9 

Shaft 10 

Plate 10 

Spring 10 

Spring, Compression 3 
Ball, Bearing 3 

Screw (3-48 x 13/32 Fil) 12 
Handle 12 


Part 


Number 


150545 
150546 
150547 
150563 
150689 
150705 
150811 
150923 
150970 
150978 
150990 
151103 
151152 
151222 
151336 
151346 
151603 
151606 
151618 
151626 
151627 
151629 
151630 


151631 
151632 
151637 


151640 
151642 
151657 


151658 
151660 
151668 
151685 
151686 
151687 
151688 
151689 


151690 
151691 
151692 
151693 
151701 
151702 
151714 
151715 
151721 
151722 


151728 
151737 


#151739 


151880 
152089 
152121 
152255 
152256 
152257 
152298 
152299 
152357 
152400 
152401 
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Page Number 


Bracket, Right 2 

Bracket, Left 2 

Shaft 2, 12 

Spring 10 

Block, Guide 12 

Bushing 4 

Stud 2 

Washer, Felt 6 

Bearing, Ball 8 

Screw (6-40 x 1-1/8 Fil) 5, 10 
Washer, Felt 7, 10 

Spring 9 

Screw (4-40 x 3/16 Hex) 3, 10 
Washer, Felt 10, 12 

Oiler 9 

Screw (6-40 x 3/8 Fil) 11 
Spacer 5 

Screw (10-32 x 1/4 Hex) 6 
Screw (6-40 x 7/16 Fil) 3 
Terminal 12 

Rod 7 

Nut (6-40 Lug) 6, 10 

Screw (6-40 x 1/4 Hex) 2, 3, 4, 
5, 6, 8,9, 10 

Screw (6-40 x 5/16 Hex) 4, 5,10 
Screw (6-40 x 3/8 Hex) 4 
Screw (4-40 x 1/4 Fil) 3,5, 11, 
12, 13 

Lever, Shoe Release 8 

Screw (6-40 x 3/4 Fil) 8 
Screw (6-40 x 1/4 Fil) 2, 3, 7, 
9,10, 12 

Screw (6-40 x 5/16 Fil) 2,5,6, 10 
Screw (6-40 x 7/8 Fil) 8 
Roller 10 

Screw (4-40 x 5/16 Fil) 7 
Screw (4-40 x 3/8 Fil) 5 
Screw (4-40 x 7/16 Fil) 13 
Screw (4-40 x 5/8 Fil) 5,8 
Screw (4-40 x 3/4 Fil) 8, 11, 
16, 18 

Screw (10-32 x 5/16 Fil) 8 
Screw (10-32 x 3/8 Fil) 6 
Screw (6-40 x 3/16 Fil) 2,6,7,12 
Screw (6-40 x 9/16 Fil) 8 
Spring, Torsion 9 

Nut (4-40 Hex) 12 

Spring 9 

Spring 5 

Screw (6-40 x 3/4 Hex) 10 
Screw (6-40 x 3/16 Hex) 3, 4, 
5,11 

Spring 8 

Screw (4-40 x 11/64 Hex) 8 
Screw, Identification (6-40) 12, 
22 

Nut (4-40 Hex) 7 

Latch 12, 14, 15 

Lever, Function 12, 14, 15 

Bar w/Retainer 3 

Bar, Code 3 

Spring 3 

Lever, Function 12, 14, 15 
Lever, Function 12, 14 

Stud 12 

Plate, Selector Mounting 9 
Guide 9 


* See page 12 for explanation 
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Part 
Number 


152402 
152403 
152404 
152406 
152407 
152409 
152410 
152411 
152412 
152415 
152420 
152421 
152423 


152425 
152426 
152427 
152429 
152432 
152436 
152438 
152441 

152445 
152447 
152450 
152456 
152457 
152458 
152461 

152462 
152463 
152464 
152467 
152537 
152538 
152546 
152547 
152548 
152551 

152552 
152572 
152573 
152574 
152575 
152576 
152580 
152581 
152583 
152584 
152585 
152593 
152635 
152636 
152637 
152638 
152639 
152640 
152641 

152642 
152643 
152651 

152652 
152653 
152660 
152662 
152663 
152665 


Page 24 
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Page Number 


Guide, Selector Lever 9 
Bracket, Guide 9 
Bracket, Spring 9 
Bracket, Spring 9 
Lever, Spacing Lock 9 
Lever, Selector 9 
Bail, Reset 9 

Lever, Push 9 

Link 9 

Stud, Adjusting 5 
Lamination, Magnet 5 
Bracket, Shield Mounting 5 
Bracket, Armature Stop 
Mounting 5 

Post, Spring 5 

Nut, Self-Locking (6-40) 5 
Latch w/Hub 9 

Rack, Sector 9 

Arm, Stop 9 

Knob, Range Scale 9 
Bail, Stop Arm 9 
Washer, Flat 9, 12 
Spring, Compression 9 
Shaft 8 

Cam, Selector 8 
Holder, Wick 10 
Wick, Felt 10 

Shield, Terminal 5 
Bracket 5 

Latch, Right 5 

Latch, Left 5 

Insulator (.062") 5 
Connector, Plug (20 Pt) 5 
Clamp 8 

Plate, Front 6 

Bracket 10 

Shaft 12 

Bar, Shift 3 

Bar, Code 3 

Bar, Code 3 

Bracket 3 

Retainer 8 

Plate 3 

Bracket 3 

Bracket 3 

Frome, Right Side 2 
Frame, Left Side 2 
Bearing, Sleeve 10 
Lever 10 

Lever 10 

Housing, Bearing 2 
Lever, Transfer (#1) 10 
Lever, Transfer (#2) 10 
Lever, Transfer (#3) 10 
Lever, Transfer (#4) 10 
Lever, Transfer (#5) 10 
Lever, Transfer (#C) 10 
Lever, Function 12, 15 


Lever, Function 12, 14, 15, 22,29 


Guide 6 
Plate, Guide 12 
Bar, Guide 12 


Pawl, Function 12 

Plate, Spring 12, 14, 15, 22 
Shaft 10 

Guide 10 


Bar, Function 14,15,19,20,29 


NUMERICAL INDEX (Continued) 


Part 
Number 


152666 
152667 
152668 
152669 
152670 
152671 
152672 
thru 
152682 
152683 
152684 
thru 
152704 
152726 
152733 
152734 
152735 
152736 
152738 
152887 
152889 
152891 
152893 
153160 
thru 
153169 
153184 
153291 
153292 
153293 
153294 
153295 
153296 
153298 
153299 
153300 
153301 
153315 
153317 
153319 
153321 
153322 
153323 
153409 
thru 
153435 
153436 
153437 
153440 
153442 
153489 
153520 
thru 
153529 
153534 
153550 
153553 
153554 
153558 
153560 
153566 
153573 
153576 
153579 
153580 
153581 
153583 


Description and 
Page Number 


Bar, Function 14, 15, 19, 20, 22 


Bar, Function 14, 15, 20 
Bar, Function 14, 15, 19, 20 
Bar, Function 14, 15, 19, 20 
Bar, Function 20 

Bar, Function 15 


Bar, Function 20 
Bar, Function 14, 15, 19, 20 


Bar, Function 20 

Bushing 6 

Block, Contact 17 

Arm, Contact 17 
Terminal, Contact 17 
Spring 17 

Arm, Contact 17 

Screw (4-40 x 1/2 Hex) 8 
Plate, Retaining 12 
Spring 9 


Screw (4-40 x 1/4 Hex) 2, 4,9 


Bar, Function 20 
Post 5 

Arm 12 

Plate 8 

Spacer, Clutch 8 
Cam 12 

Shaft 12 
Eccentric 8 
Bracket, Right 12 
Bracket, Left 12 
Arm 8 

Arm 12 

Bracket 3 
Bracket 2 

Bar, Code 3 
Bracket, Tie 3 
Guide 12 

Ring, Spacer 8 


Bar, Function 20 

Bar, Function 21 

Bar, Function 21 

Bar, Function 22 

Screw (10-32 x 1/2 Hex) 7 
Detent 9 


Bar, Function 20 
Armature 5 

Link 7 

Roller 7 

Bracket w/Stud 7 
Link 7 

Shaft 7 

Bracket 3 

Bail 7 

Cam, Function 8 
Bracket, Spring 7 
Cam 7 


Handle 12 
Lever, Trip 6 


155111 
155112 
155113 
155114 
155115 
155116 
155117 
155118 
155119 
155120 
155121 
155122 
155123 
155124 
155125 
155126 
155127 
155128 
155129 
155130 
155131 
155132 
155133 


Description and 
Page Number 


Lever, Latch 6 

Guide 2 

Guide 2 

Bracket, Spring 3 

Nut (6-40 Spl) 3 

Bracket 3 

Fork 13 

Roller 13 

Stud 13 

Plate, Guide 13 

Bushing 13 

Plate 13 

Slide 13 

Spring 2,6 

Washer, Lock 3 

Collar 8 

Clamp 8 

Spring, Contact 11 

Bracket w/Post 3 

Latch 12, 14, 15 

Wick, Leather 9 

Retainer, Wick 9 

Lubricator 9 

Lever, Function 12, 14 

Lever, Function 12, 14, 15 
Spring 7 

Disk, Clutch Cam 8 

Bracket 5 

Box Assembly, Stunt (ADA) 14 
Box Assembly, Stunt (ADC) 14 
Box Assembly, Stunt (ADB) 14 
Box Assembly, Stunt (ADD) 14 
Box Assembly, Stunt (ADH) 15 
Spacer 8 

Disk 8 

Shaft 12 

Shaft 12 

Lubricator Assembly 9 

Plate, Range Finder Mounting 8 
Screw, Shoulder (6-40) 12 


Bar, Function 20 

Bar, Function 14, 19, 20, 22 
Bar, Function 20 

Bar, Function 15, 20 

Bar, Function 20 

Bar, Function 14, 19, 20, 22 
Bar, Function 20 

Bar, Function 20 

Bar, Function 14, 15, 19, 20 
Bar, Function 20 

Bar, Function 20 

Bar, Function 20 

Bar, Function 14, 15, 19, 20 
Bar, Function 20 

Bar, Function 20 

Bar, Function 14, 15, 19, 20 
Bar, Function 20 

Bar, Function 21 

Bar, Function 20 

Bar, Function 20 

Bar, Function 14, 19, 20, 22 
Bar, Function 20 

Bar, Function 21 

Bar, Function 20 

Bar, Function 21 


aa 


Part 
Number 


155134 
155135 
155141 
thru 
155145 
155159 
155176 
thru 
155180 
155191 


155218 
155246 
155247 
155248 
155249 
155250 
155286 
thru 
155290 
155294 
155296 
155297 
155298 
155300 
155306 
155311 
155312 
155313 
155314 
155315 
155326 
thru 
155330 
155336 
thru 
155340 
155366 
thru 
155370 
155586 
155587 
155589 
155754 


155864 
155865 
155916 
155933 
155934 
155935 
155938 
155939 
155946 
156536 
156880 
157048 
157049 
157055 
157058 
157059 
157060 
157061 
157062 
157080 
157088 
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Page Number 


Bar, Function 21 
Bar, Function 21 


Bar, Function 21 
Bar, Function 20 


Bar, Function 21 


Bar, Function 20 
Bar, Function 14, 15, 19, 20 
Bar, Function 21 
Bar, Function 21 
Bar, Function 20 
Bar, Function 20 
Bar, Function 20 


Bar, Function 20 

Bar, Function 20 

Bar, Code 20 

Bar, Code 20 

Bar, Code 20 

Bar, Code 20 

Bar, Code 20 

Bar, Code 14, 15, 19, 20 
Bar, Code 20 

Bor, Code 14, 15, 19, 20 
Bar, Code 20 

Bar, Code 20 


Bar, Function 20 


Bar, Function 20 


Bar, Code 21 
Bracket 10 

Link w/Stud 10 

Plate w/Stud 10 

Sleeve, Insulating (1/16 ID x 
1/2" Lg) 4 

Shaft, Cam 7 

Stud 7 

Plate, Contact 18 
Plate, Guide 13 

Plate 13 

Fork w/Post 13 

Slide 13 

Slide 13 

Slide 13 

Screw (4-40 x 1/8 Fil) 9 
Jumper (2-3/8" Black) 5 
Lever 3 

Pin 3 

Switch Assembly 17 
Switch Assembly 17 
Switch Assembly 17 
Switch Assembly 17 
Switch Assembly 17 
Switch Assembly 17 
Switch Assembly 18 
Switch Assembly 18 


NUMERICAL INDEX (Continued) 


Part 
Number 


157090 
157091 
157092 
157094 
157096 
157194 
157205 
157206 
157207 
157208 
157209 
157210 
157211 
157213 
157214 
157237 
157240 
157241 
157261 
157267 
157268 
157269 
157270 
157271 
157272 
157273 
157274 
157884 
157887 
157889 
157890 
157891 
157892 
157893 
157899 
157990 
157991 
158365 
159341 
160184 
160186 
160195 
160196 
160197 
160205 
thru 
160209 
161110 
161342 
161347 
162484 
162636 
thru 
162640 
162729 
163147 
163148 
163150 
163151 
163152 
163153 
163157 
163158 
163159 
163590 
163944 
164386 


Description and 
Page Number 


Switch Assembly 18 
Switch Assembly 18 
Switch Assembly 18 
Switch Assembly 18 
Switch Assembly 18 
Retainer, Spring 5 
Lever, Function 12, 14 
Lever, Function 12, 14 
Lever, Function 12, 14 
Plate, Bottom 13 
Plate 6 

Plate 13 

Slide 13 

Bracket, Guide 12 
Pin, Plunger 12 
Shield, Terminal 5 
Spring 12 

Bracket, Roller 7 
Shaft, Stop Arm 9 
Collar 8 

Blade, Bail 12 

Cable 12 

Cable w/Terminal 12 
Bracket 5 

Insulator (.062") 5 
Connector, Plug (35 Pt) 12 
Clip 12 

Block, Contact 18 
Am, Contact (NO) 16,18 
Spring, Contact 18 
Plate, Contact 18 
Plate, Contact 18 
Plate, Contact 18 
Plate, Contact 18 
Arm, Contact (NC) 16, 18 
Bracket w/Bearing 2 
Stud 2 

Blade, Reset 7 
Bearing, Ball 8 

Plate, Stop 5 

Bushing, Shoulder 5 
Switch Assembly 18 
Switch Assembly 18 
Switch Assembly 18 


Switch Assembly 18 
Slide, Indicator 13 
Lever, Start 9 
Washer, Felt 7 
Lever, Function 12 


Bar, Function 20 

Bar, Guide 2 

Contact Assembly 11 
Shaft 11 

Collar 11 

Spring, Contact 11 
Cam w/Stud 11 

Cam, Trip 11 

Com, Drive 11 
Bracket w/Hub 11 
Lever 11 

Gear (60T) 8 

Lever, Function 12, 15 
Bracket, Magnet Mounting 5 


Part 
Number 


165931 
170066 


170067 
170123 
172502 
172510 
172518 
172521 
172521 
172522 
172524 
172526 
172527 
172529 
172534 
172535 
172536 
172544 
172545 
172549 
172550 
172553 
172573 
172574 
172577 
172579 
172581 
172587 
172591 
172593 
172594 
172595 
172596 
172597 
172599 
172603 
172618 
172619 
173151 
173153 
173154 
173882 
173883 


192518 
193564 
195251 
195634 
199514 
199517 
305693 
306755 
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Bracket 5 

Bar, Code 3 

Washer, Spacing 8 
Bracket, Retaining 10 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16, 17 
Switch Assembly 16, 17 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16, 17 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16, 17 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Switch Assembly 16 
Spring, Contact Arm 16 
Plate, Contact 16 
Plate, Contact 16 
Plate, Contact 16 
Plate, Contact 16 
Block, Contact 16 
Block, Contact 16 
Switch Assembly 16 
Plate, Contact 16 
Plate, Contact 16 

Box Assembly, Stunt (ADG) 14 
Coble Assembly 12 
Coble Assembly 12 
Stud 4 

Bracket, Mounting 4 
Plate, Mounting 4 
Bracket, Mounting 4 
Contact Assembly 4 
Post, Pivot 4 

Post, Spring 4 

Pin, Stop 4 

Bellcrank 4 

Spring 4 

Spring, Compression 3 
Bracket 4 

Cover 4 

Box Assembly, Stunt (ADL) 15 
Cover 11 

Bar, Code (Suppression) 3 
Spring, Contact 11 
Armature, Selector 5 
Modification Kit 5 

Box Assembly, Stunt (ADM) 15 
Coble Assembly 4 


Box Assembly, Stunt (ADN) 15 
Lever, Marking Lock 9 
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28 SEQUENCE SELECTOR BASE (LSB) 


PARTS 
Figure Contents Page Figure 

1 Selector Base and Components 2 7 
2 Selector Base and Components 3 
3 151137 and 165910 Intermediate 8 

Gear Assemblies 4 9 
4 Signal Generator Rear Plate 10 

Mechanism 4 1 
5 Signal Generator Front Plate 12 

Mechanism cs) 13 
6 Signal Generator Shaft Mechanism 6 


Contents Page 

Signal Generator Frame 

Mechanism 7 
154165 Contact Box Assembly 8 
Code Bar Mechanism 9 
Answer Back Mechanism 10 
Base Plate and Rails 11 
Slide and Tray Mechanism i 
Gear Sets 12 
Numerical Index 13 


PAINT FINISH COLOR CODE CHART 
(for parts and assemblies requiring a paint finish) 


Finish Suffixes | 


Finish Suffixes 


Color Wrinkle | Smooth |Textured] Smooth Color Wrinkle | Smooth |Textured] Smooth 
Finish Finish | Vinyl | Vinyl Finish Finish Vinyl | Vinyl 

————— ee | ee | eee ee | 
Beige ET Gray, Federal! BV GG 
Beige, Light EL HC Gray, Green AB (40) | BK GA (45) 
Beige, Rose ER Gray, Light EJ HB. (68) 
Black AA (37) Gray, Covert HE 
Black, High Gloss BA (34) Gray, Olive EW GE HF (46) 
Black, Semi Gloss BB Gray, Maritime 
Blue, Aquo EK Deck AJ BJ 
Blue, Brussels Light EC Gray, Oxford EP 
Blue, Medium ES Green, Gray AB (40) | BK GA (45) 
Brown, Dark AD (38) Green, Moss EN HD 
Brown, Light AC (39) Ivory EM 
Fawn HG Pink, Rose EU 
Gray, Beige GC Turquoise EV 
Gray, Charcoal [AL BZ GF HA White EH 
Gray, Dark GB Yellow, Pastel EG 


eran Herr: bene A ee A nena free Bee 


The double asterisk (**) denotes a painted part. Suffix to be applied following the part number. 


Number in parentheses indicates Bell System code. 


© 1966 by Teletype Corporation. 


All rights reserved. 
Printed in U.S.A. 
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AY 
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*Supplied with gear set 


GEAR CHART-FIBER & STEEL SETS 


PINION 


| 3680PM- 60WPM (45.45 BAUD) 151131 (96T) 
| 4040PM- 67WPM (50 BAUD) 152764 (81T) 
| 4600PM- 75WPM (56.88 BAUD) 151133 (93T) 
| 6000PM- 100WPM (74.2 BAUD) 151135 (84T) 
| 3680PM- 60WPM (45.5 BAUD) 159662 (57T) 
| 4040PM- 67WPM (50 BAUD) 159664 (78T) 
| 4600PM- 75WPM (56.9 BAUD) 159666 (64T) 


| 6000OPM- 100WPM (74.2 BAUD) | 7.42 (©159700 159668 (20T) | 159669 (70T) 


© Used with synchronous motors operating at 
3000 rpm on 50 cycle current. 


GEAR CHART-NYLON SETS 


UNIT 
CODE GEAR SET} PINION 


| 3680PM- 60WPM (45.45 BAUD) | 7.42 | 161293 [159278 (14T)|159279 (96T) | 
| 4600PM- 75WPM (56.88 BAUD) 161294 [159281 (17T)|159282 (93T) | é‘ 
| 5000PM- 100WPM (74.2 BAUD) 161295 [159284 (20T)|159285 (84T) | 


| 4040PM- 67WPM (50 BAUD) 194925 (13T)|194926 (81T) 


FIGURE 13. GEAR SETS 
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Part 
Number 


Description and 
Page Number 


194M Coil, Magnet 10 


1020 
1027 
1069 
1187 
1293 
1298 
2191 


2415 
2449 
2669 
3438 
3598 


108355 
108370 
110743 
111017 
111767 
112626 
115122 
117416 
117806 
117808 
117825 
119648 
119649 
119651 
119652 
120824 
120870 


Screw (6-40 x 1/4 Hex) 5 
Screw (8-32 x 1/2 Flat) 11 
Screw, Shoulder (10-32) 11 
Screw (10-32 x 1/4 Fil) 11 
Screw (4-40 x 1/8 Fil) 8 
Screw (8-32 x 1/4 Hex) 11 
Washer, Lock 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11 

Spring 9 

Washer, Lock 11 

Washer, Lock 2, 3, 4, 7, 11 
Washer, Flat 2, 3, 4 

Nut (6-40 Hex) 2, 4,5, 7, 11 
Nut (4-40 Hex) 3,8 
Washer, Lock 3, 8, 10 
Washer, Lock 11 

Spring 7 

Washer, Flat 3, 7, 8, 9, 10 
Washer, Flat 4 

Spacer (.094") 4 

Washer, Flat 11 

Spring 10 

Washer, Flat 6 

Washer, Flat 11 

Screw (10-32 x 3/4 Flat) 11] 
Spring 9 

Nut (8-32 Hex) 11 

Screw (8-32 x 3/8 Fil) 11 
Spring 5 

Screw, Thumb (6-40) 11 
Washer, Felt 7 

Screw (10-32 x 3/4 Hex) 7 
Spring 11 

Spring 10 

Spring 5 

Terminal 3 

Screw, Thumb (10-32) 11 
Spring 8 

Washer, Flat 10 

Washer, Felt 11 

Screw (1/4-20 x 3/4 Hex) 11 
Spring 10 

Washer, Felt 4 

Washer, Lock 8 

Strap (2-1/2" Braided) 11 
Washer, Lock 11 

Spacer (.219) 11 

Screw (1/4-20 x 1 Hex) 11 
Bearing, Ball 4 

Nut (174-20 Hex) 11 
Washer, Felt 5 

Washer, Lock 6, 7, 8, 10 
Screw (6-40 x 5/16 Fil) 2 
Washer, Flat 4 

Nut (10-32 Hex) 4, 7, 11 
Washer, Felt 4, 7 

Post 7 

Bracket, Spring 11 

Link 11 

Post 11 

Ring, Retaining 5 

Ring, Retaining 10 

Ring, Retaining 4,5 

Ring, Retaining 7 

Washer, Felt 6 

Wick, Felt 5 


Part 
Number 


121242 


138192 
150013 
150026 
150029 
150043 
150044 
150089 
150241 

150411 

150923 
150966 
150990 
151060 
151075 
151100 
151113 
151118 
151126 
151130 
151131 

151132 
151133 
151134 
151135 
151137 
151146 
151152 
151171 

151180 
151182 
151228 
151335 
151346 
151397 
151415 
151416 
151437 
151442 
151549 
151626 
151630 
151631 

151632 
151657 
151658 
151678 
151692 
151693 
151712 
151715 
151722 
151723 
151724 
151725 
151728 
151732 
151737 
151820 
151880 
152000 
152045 
152464 


NUMERICAL INDEX 


Description and 
Page Number 


Clamp, Cable (1/8" ID) 3 
Washer 11 

Washer, Flat 7, 10 
Screw (2-56 x 9/32 Fil) 8 
Terminal 

Grommet, Rubber 11 


Rod, Release 11 
Disk, Adjusting 6 

Lever, Shoe Release 6 

Wick, Felt 6 

Shoe, Secondary Clutch 6 
Shoe, Primary Clutch 6 

Screw (4-40 x 1/2 Fil) 10 
Spring 6 

Washer, Flat 10 

Washer, Felt 5 

Insulator (1-4) 2 

Washer, Felt 4 

Gear Set (60 WPM) 12 

Gear Set (75 WPM) 11 

Gear Set (100 WPM) 12 
Strip, Mounting 2, 3 

Plate, Spacing 2, 3 

Spacer (.250") 4 

Pinion (14T) 12 

Gear (96T) 12) 

Pinion (17T) 12 

Gear (93 T) 12 

Pinion (20T) 12 

Gear (84T) 12 

Gear Assembly, Intermediate 4 
Strap, Mounting 2, 3 

Screw (4-40 x 3/16 Hex) 7,8, 10 
Toggle, Contact 8 

Link, Toggle 8 

Washer, Insulating 8 

Bracket w/Bearing 4 

Stud 2 

Screw (6-40 x 3/8 Fil) 2,4 
Spring 10 

Block, Terminal 2 

Nut (6-40 Hex) 2 

Stud 11 

Screw (6-40 x 1/2 Hex) 3 
Post 11 

Terminal 3 

Screw (6-40 x 1/4 Hex) 9 
Screw (6-40 x 5/16 Hex) 4,7 
Screw (6-40 x 3/8 Hex) 3, 4,8, 11 
Screw (6-40 x 1/4 Fil) 2, 11 
Screw (6-40 x 5/16 Fil) 2 
Screw, Pilot (1/4-32) 2,3 
Screw (6-40 x 3/16 Fil) 10 
Screw (6-40 x 9/16 Fil) 4 
Button, Pivot 4 

Spring 10 

Screw (6-40 x 3/16 Hex) 5,9, 10 
Screw (10-32 x 3/8 Hex) 2, 3 
Screw (10-32 x 5/8 Hex) 4 
Screw (10-32 x 3/4 Fil) 4 
Spring 6 

Screw (4-40 x 11/32 Fil) 11 
Screw (4-40 x 11/64 Hex) 6, 10 
Spring, Contact 8 

Nut (4-40 Hex) 8, 10 

Base 2 

Guard, Gear 2, 3 

Insulator (.062") 3 


Part 
Number 


152467 
152764 
152765 
152766 
153537 
153799 
153817 
153841 

154000 
154001 

154002 
154003 
154004 
154005 
154008 
154009 
154010 
154014 
154015 
154018 
154019 
154029 
154030 
154032 
154033 
154034 
154036 
154040 
154041 

154042 
154043 
154045 
154046 
154047 
154053 
154056 
154068 
154069 
154070 
154072 
154076 
154083 
154084 
154085 
154088 
154095 
154101 

154102 
154105 
154127 
154129 
154130 
154131 

154138 
154140 
154154 
154156 
154164 
154165 
154166 
154173 
154178 
154189 
154191 

154194 
154199 


154201 
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Description and 
Page Number 


Connector, Plug (20 Pt) 3 
Gear (81T) 12 

Pinion (13T) 12 

Gear Set (67 WPM) 12 
Screw (6-40 x 9/32 Hex) 10 
Serew (4-40 x 21/64 Hex) 10 
Serew (4-40 x 3/8 Hex) 3,8 
Screw (6-40 x 9/16 Hex) 7 
Base 3 

Bar, Code (#1) 9 

Bar, Code (#2) 9 

Bar, Code (#3) 9 

Bar, Code (#4) 9 

Bar, Code (#5) 9 

Guide, Code Bar 9 
Plate, Front 5 

Bail, Transfer 5 

Post, Guide 5 

Post 4 

Post, Locking Bail 5 
Follower, Eccentric 6 
Wick, Felt 6 

Shaft, Signal Generator 6 
Sleeve, Gear 6 

Lever, Clutch Latch 7 
Lever, Clutch Stop 7 
Plate, Detent 5 

Lever, Transfer 5 

Post, Stop 5 

Terminal 8 

Terminal 8 

Screw (6-40 Spl) 8 

Stud 7 

Post, Spring 5 

Bail, Clutch Trip 7 
Bracket, Contact Box 8 
Bracket, Right Guide 9 
Bracket, Left Guide 9 
Guide, Code Lever 9 
Bracket, Stop 9 

Plate, Nut 3 

Spacer, Cam 6 

Bearing 4 

Plate 2,3 

Plate, Nut 3 

Eccentric, Contact Box 8 
Plate, Rear 7 

Plate, Rear 4 

Post, Transfer Bail 5 

Nut (6-40 Hex) 4 

Bar, Clutch Trip 9 

Box, Contact 8 

Cover, Contact 8 
Washer, Felt 6 

Bail, Locking 5 

Cam, Signal Generator 6 
Grommet, Rubber 3 
Frame Assembly 7 

Box Assembly, Contact 8 
Suppressor, Arc 8 

Plate 3 

Spring 5 

Insulator 8 

Spring 4 

Base 8 

Shim (.005") 3 

Shim (.014") 3 
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NUMERICAL INDEX (Continued) 


Part Description and Part Description and Part Description and 
Number Page Number Number Page Number Number Page Number 
154215 Spring 4 159667 Gear Set (67 WPM) 12 165908 Gear (21T) 4 
154217 Wick, Leather 5 159668 = Pinion (20T) 12 165909 Cable Assembly 3 = 
154240 Bail, Code Bar 4 159669 Gear (70T) 12 165910 Gear Assembly, Inter- Xo 
154241 Stud 4 159675 Gear Set (75 WPM) 12 mediate 4 : 
154662 Spacer 4 159700 Gear Set (100 WPM) 12 170324 Bracket, Front 9 
154663 Shaft 4 161293 Gear Set (60 WPM) 12 170385 Frame w/Bushing 7 : 
154694 Disk, Clutch Cam 6 161294 Gear Set (75 WPM) 12 170386 Guide, Transfer Lever 5 * 
155750 — Sleeve, Insulating (3/32 ID x 161295 Gear Set (100 WPM) 12 170391 Guide, Transfer Lever 5 

V2" Lg) 10 161301 Post 12 173028 Post, Spring 4, 10 
156503 Wick, Felt 6 161346 Washer, Felt 5 173029 ~— Lever, Latch 10 * 
156509 = Washer, Flat 5 162333 Stud, Locating 2, 3 173095 = Link 10 
156516 = Latch 5 163440 Gear (48T) 4 173096 = Stud, Eccentric 4, 10 
156630 Washer, Felt 5 163646 = Rail, Base Mounting 11 173878 Plate, Base 11 is 
156644 Link, Drive 8 164138 Stud 4, 10 173915 Block, Mounting 11 -) 
156663 Insulator 8 164142 Bracket 10 174438 = Screw (1/4-20 Spl) 11 5 
157171 Shaft, Intermediate 4 164143 Plate, Mounting 10 176304 Bracket 10 
157300 Base 2 164144 Plate, Side 10 194925 Pinion (13 T) 12 
158268 Latchw/Hub 4 164145 Pivot, Lever 10 194926 Gear (81T) 12 
159278 = Pinion (14T) 12 164146 Lever, Stop 10 194927 Gear Set (67 WPM) 12) 
159279 Gear (96T) 12 164148 Spacer, Stop Arm 10 195186 Screw (4-40 x 7/8 Hex) 8 
159281 Pinion (17T) 12 164151 —_ Lever, Detent 10 305104 Slide Assembly, Left 11 
159282 Gear (93T) 12 164154 Lever, Sensing 10 305105 = Slide Assembly, Right 11 
159284 Pinion (20T) 12 164155 Yoke, Magnet 10 305106** Tray 11 
159285 Gear (84T) 12 164156 Armature 10 305107 Handle, Sliding Tray 11 
159287 = Retainer, Pinion 12 164157 = Shaft 10 305108 Post, Guide 11 
159327 Washer, Flat 4 164158 = Latch 10 305109** Plate, Mounting 11 
159334 Washer, Insulating 4 164160 Link 10 305113 Bracket, Left Adapter 11 
159660 Gear Set (60 WPM) 12 164161 Drum Message 10 305114 Slide, Left Panel 11 
159661 Pinion (10 T) 12 164162 Ring,"O" 10 305115 Slide. Left 11 
159662 Gear (57T) 12 164163 Blade, Stop 10 305116 Slide. Right 11 sc 
159663 Pinion (IST) 12 164164 Blade, Code 10 Saha. lide Rc beach At y 
159664 Gear (78T) 12 164165 = Plate, Drive 10 305118 Bra re a Ke Atle 7 an 
159665 Pinion (14 T) 12 164168 = Pawl, Stepping 10 cket, Right pter 
159666 Gear (64T) 12 164169 Stud, Eccentric 10 305129 = Arm,Latch 11 
® 
** Refer to Page 1 for Finish Suffix 
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Screw (4-40 x 1/4 Fil) 3 
Screw (8-32 x 1/2 Fil) 2 
Screw (6-32 x 5/16 Fil) 2 
Screw (6-40 x 1/2 Flat) 3 
Washer, Lock 2, 3, 4 

Nut (6-32 Hex) 4 

Nut (6-40 Hex) 2, 3 

Nut (6-40 Hex) 2 
Washer, Lock 2 

Block 3 

Washer, Flat 2, 3, 4 
Washer, Flat 2 

Nut (8-32 Hex) 2 
Resistor (2600 Ohm) 3 
Resistor (2810 Ohm) 3 
Washer, Insulating 3 
Screw (6-40 x 2-3/8 Rd) 3 
Terminal 4 

Spring, Retaining 3 
Spring, Contact 3 
Washer, Flat 2, 3, 4 

Nut (15/32-32 Hex) 2 
Washer, Lock 4 

Washer, Lock 2 

Jumper (4" Slate) 4 
Connector, Plug (4 Pt) 4 
Screw (4-40 x 9/32 Fil) 4 
Terminal 4 

Screw (6-40 x 5/16 Fil) 2 
Connector, Receptacle (4 Pt) 4 
Holder, Fuse 2, 4 

Clamp, Cable (1/4" ID) 2 


Part 
Number 


121249 
125015 
125139 
129919 
138191 
150040 
151346 
151411 
151412 
151416 
151427 
151441 
151618 
151626 
151657 
151818 
151819 
151827 
152109 
152110 
152124 
152623 


152760 
152761 
153456 
153462 
153464 
153475 
153477 
153480 
153481 
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Clamp, Cable (5/8" ID) 2 
Washer, Flat 3 

Screw (4-40 x 1/8 Fil) 4 
Fuse (4 Amp) 2 

Screw (3-48 x 1" Rd) 3 
Screw (6-40 x 5/8 Fil) 2, 3, 4 
Screw (6-40 x 3/8 Fil) 2 
Block, Terminal 2 

Insulator (1-9) 2 

Nut (6-40 Hex) 2 

Plate, Clamp 2, 3, 4 

Plate, Blank (2-3/4" Wide) 2 
Screw (6-40 x 7/16 Fil) 2 
Terminal 2, 3, 4 

Screw (6-40 x 1/4 Fil) 2,3 
Jumper (4-1/4" Black) 2 
Jumper (3" Black) 2, 3 
Strap, Terminal 2 

Filter 3 

Bracket, Resistor Mounting 3 
Spacer 3 

Mounting Assembly, Line 
Relay 3 

Stud 2 

Stud 2 

Bracket 2 

Plate 2 

Block, Terminal 3 

Cable w/Terminal 3 

Cable w/Terminal 4 
Resistor (6750 Ohm) 3 
Resistor (5800 Ohm) 3 


Part 
Number 


153482 
154335 
155023 
155614 
155723 
155750 


155752 


155766 
157393 
157399 
157992 
157993 
158272 
158278 
160229 
162357 
162358 
162359 
162360 
162361 
178723 
178831 
178832 
178853 
178854 
178855 
178856 
179202 
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Plate, Relay 3 

Screw (6-40 x 9/32 Fil) 3 
Switch, Toggle (DP-DT) 2 
Cover 4 

Screw (4-48 x 1/2 Fil) 4 
Sleeve, Insulating (3/32 ID x 
1/2" Lg) 4 

Sleeve Insulating (5/64 ID x 
1/2" Lg) 4 

Clamp, Cable 4 

Grommet, Rubber 4 
Connector, Receptacle (35 Pt) 4 
Bracket 4 

Bracket 4 

Plate, Right Mounting 2 
Container 2 

Plate, Mounting 4 
Capacitor (500 MFD) 4 
Diode 4 

Transformer, Power 4 

Fuse (.8 Amp) 4 

Rectifier Assembly 4 

Cable Assembly 4 
Connector, Receptacle (2 Pt) 2 
Plate, Adapter 2 

Cover, Relay 2 

Bracket, Relay 2 

Plate, Left 2 

Relay, Line Stunt 2 

Cable Assembly 4 
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